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Eco Services Energies Renouvelables 


SERVICES- CONSEILS EN MATIERE 
D'ENERGIES RENOUVELABLES ESER 


RENOUVELABLES 


L'entreprise peut proposer toute une gamme de services-conseils en 
matière d'énergies durables (aspects politiques, économiques, 
stratégiques, techniques, ingénierie, conception, étude de faisabilité 
technique et économique). 


des solutions de pompage d’eau pour usage domestique / 
agricole dans les ruralités. 


9 Consultant solaire : Supervision, surveillance et 
Q p recommandations des projets d'installation solaire. Dresser 


Système de pompage à énergie solaire de l’eau : Proposer 
Mi 


un avis professionnel qui examine les différentes options et 
guider nos clients tout au long du projet d'installation solaire 


a 
le Services de réparation et d'entretien : Accompagner nos 
D) clients à entretenir leur installation solaire en cas de panne 
ou dysfonctionnement. Proposer des conseils sur les 
procédures de maintenance et d'exploitation. 
Dia? L'énergie solaire pour produire le froid : 
! Conception, approvisionnement, fourniture et installation 
-Mini centrale solaire de production de glace. 
-Chambre froide en température positive, négative ou les deux. 


e- Services de conseil : proposer de conseils sur la meilleure 
© source d'énergie renouvelable pour les particuliers, les 
V locaux commerciaux, les centres de santé, les institutions 
publiques, les usines industriels et les banques. 


Audit énergétique : L’audit énergétique comporte 


Une analyse approfondie d’un bâtiment, identification des 
gisements d'économie d'énergie et la mise en œuvre rapide 
d'actions basées sur une étude technico-économique visant 
à optimiser les consommations dans les bâtiments audités. 


Électrification rurale : 


Plateformes multifonctionnels (PTFM) : déterminer les 
faisabilités financière, technique, économique et 
sociale d’une PTFM. Mise en place des PTFM à énergie 
renouvelable/ Hybride. 

Commercialisation de produits électriques : 


- Produits solaires: les panneaux solaires, les 
onduleurs, les régulateurs, les batteries, les câbles, les 
structures de montage, les coffrets DC /AC et la 
communication. 

- Réfrigérateur /Congélateur solaire : alimentation par 
kit solaire pour site isolé (plage, camping, village ...) 
Climatisation solaire /Détecteurs de présence 
plafonnier pour climatiseur. 

Chauffe-eau solaire : thermosiphon. 
Éclairage et luminaires solaires. 
Kits VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). 


-Dimensionnement, fourniture et installation de 
station de pompage eau sanitaire pour bâtiments 
collectifs et tertiaires. 

Équipements pour filtrage d’eau. 
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ECO SERVICES ENERGIES 


Conseil et Ingénierie RONA 


BP: 557- Ilot K EXT S2- N°0216 BIS, SIS TEVRAGH ZEINA. 


NIF: 
Nouakchott- Mauritanie tél: (+222)44946666/32666620 


